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ARTUS 


DŁUGOLETNI PROJEKTANT BIURA PROJEKTÓW 
WODNYCH MELIORACJI W KRAKOWIE 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, TATUŚ, SYN I BRAT 


przeżywszy lat 48, zmarł nagle dnia 17 kwietnia 1975 r. 


Wyprowadzenie zwłok z domu rodzinnego w Widomej 
do kościoła parafialnego w Iwanowicach nastąpi w nie- 
dzielę dnia 20 bm. o godzinie 15. 


Po odprawionym Nabożeństwie Żałobnym przy zwłokach 
nastąpi odprowadzenie Zmarłego na cmentarz miejscowy, 


© czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim żalu: 


ŻONA, SYN, MATKA, BRAT I RODZINA. 
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